Uniwersytet Jagielloński z głębokim żalem 
zawiadamia, że w dniu 3 marca 2010 roku 


zmarł w wieku 86 lat 


ś.p. mgr Jerzy de Dynowski-Balcer 


geograf, wieloletni, zasłużony pracownik Instytutu 
Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórca 
i kierownik Laboratorium Hydrochemicznego w IG UJ. 


Msza św. zostanie odprawiona w czwartek dnia 11 marca 
2010 r. o godzinie 13.40 w starej kaplicy na cmentarzu 
w Batowicach, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego 
do grobowca rodzinnego. 


Rektor i Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Nauk 

o Ziemi 

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Geografii 

i Gospodarki Przestrzennej 

oraz cała Wspólnota Akademicka 


